Este vídeo tem por objetivo atualiza-lo sobre o Protocolo de Manejo Clínico do coronavírus (COVID-19) no ambiente de urgência hospitalar ou não, sob a perspectiva do Ministério da Saúde. A produção de informações nessa área tem sido extremamente dinâmica e os protocolos podem sofrer alterações. Mantenha-se informado: https://aps.saude.gov.br/ape/corona e https://coronavirus.saude.gov.br/
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